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CUCURBITACEE SUR MAIS 
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1 - OBJET DE L» EXPERIMENTATION - 

Une nouvelle adventice est apparue dans les cultures de 
maïs des Pyrénées-Atlantiques (région de MAULEON). Il s'agit d'une cucurbitacée 
du nom de SICYOS ANGULATUS. 

Devant l'importance des dégâts (destruction totale de la 
récolte dans les parcelles concernées en 1981) et devant l'absence de moyens 
de lutte, la recherche d'une solution a nécessité la mise en place d'un essai 
de destruction pour définir un moyen d'action. 


2 - PRODUITS EXPERIMENTES ET CONDITIONS - 
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SEPPIC 
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! LENTAGRAN 

1 

45 
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AGRISHELL 
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; HERDOGYL 

25 
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Dlnoterbe 

PEPRO 
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\ DICOPRIME 

1 

50 

% 

Broiuophenox. 

CIBA-GEIGY 
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; CHLOROXONE 

• 

1 

• 

40 
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2,4 D 

SOPRA 


Dose 

Conditions 

5 1 

Application le 

5 1 

05 JUIN 1982 

+ 6,5 1 

Sicyos à 2 feuiilea! 

1.5 1 

cotylédonaires 

+ 3 1 

Appareil Azopropair 

3 1 

1,5 bar 

2 kg 

1.000 1/ha 

3 1 

Température 24® 

2 1 


2,5 1 



3 - RESULTATS - 


Seuls sont à retenir i l'ATRAZINE dont l'adjonction d'huile 
renforce l'efficacité } le DICOPRIME, l'HERBOGYL, sur lesquels, toutefois, des 
repousses interviennent. 

Les produits contenant de l'Ac. 3,6-DCP et le PYRIDATE 
ont une action insuffisante. 

Le 2,4 D ne provoque que des déformations sans entraîner 
la mort des plantes. 



